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-40	3.14	-29	166	195	182	13	-0.0632	23.0	0.0434	-40
-35	3.70	-27	167	194	1*0	14	-0.0584	19.7	0.0507	-35
-30	4.34	-25	168	193	179	14	-0.0539	17.0	0.0590	-30
—25	5.07	-23	168	191	177	14	—0.0492	14.7	0.0682	-25
-20	5.90	—21	169	1HO	17(5	14	-0.0447	12.7	0.0785	-20
-15	6.83	-19	170	189	175	14	-0.0401	11.1	0.0901	-15
— 10	7.88	-17	170	187	173	14	-0.0357	9.73	0.103	-10
-5	9.05	-15	171	186	172	14	-0.0312	8.56	0.117	— 6
0	10.35	-13	172	185	170	15	-0.0208	7.54	0.133	0
5	11.81	-11	172	183	168	15	-0.0325	6.67	0.150	5
10	13.41	-9	173	1S2	16 7	15	-0.0182	5.93	0.169	10
15	15.19	-7	174	181	166	15	-0.0140	5.29	0.189	15
20	17.15	-5	174	179	164	15	-0.009S	4 72	0.212	20
25	19.30	-3	175	178	163	15	-0.0057	4.23	0.2M	25
30	21.66	-1	176	177	162	15	-0.0016	3.81	0.263	30
35	24.24	1	176	175	160	15	0.0024	8.48	0.291	35
40	27.06	3	177	174	158	16	0.0064	8.10	0.322	40
45	30.12	5	177	172	156	16	0.0104	2.8L	0 . 356	45
50	33.45	7	178	171	155	16	0.0144	2.58	0 . 390	50
55	87.07	9	179	170	154	16	0.0182	2.32	0.430	55
60	40.98	11	179	168	152	16	0.0221	2.11	0.473	60
65	4-5.20	13	180	167	151	16	0.0259	1.94	• 0.516	65
70	49.75	15	181	166	150	16	0.0297	1.78	0.563	70
75	54.64	17	181	164	148	16	0.0834	1.63	0.614	75
1     80	59.90	19	182	163	146	17	0.0872	1.50	0.668	80
85	65.54	21	183	162	145	17	0.0409	1.38	0.725	85
90	71.57	23	183	160	143	17	0.0445	1.27	0.786	90
'     95	'   78.02	25	184	159	142	17	0.0482	1.18	0.849	95
100	84.90	27	185	158	141	17	0.0518	1.09	0.917	100
